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YEŞİLYURT  VE  SEPETLİ  DOĞALGAZ  HATTINDAN 
DOLAYI  MAĞDUR 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  25  Temmuz  2008 

Geçtiğimiz  aylarda  başlayan  ve  ilçemize  bağlı 
köy  arazilerinden  geçen  doğalgaz  boru  döşeme  çalışmaları  esnasında  mağdur  duruma 
düşen  Sepetli  ve  Yeşilyurt  (Sepetli  Oba)  köyü  doğalgaz  hattını  döşeyen  alt  yüklenici 
firmadan  şikayetçi. 

Sepetli  Köyü  Muhtarı  Metin  Eraslan  ve  Yeşilyurt  köyü  Muhtarı  Raşit  Ergün, 
Kaymakamlığa  verdikleri  dilekçe  ile  Yeşilyurt  köyündeki  ana  sulama  kanalı  arazi 
sahiplerinin  yapmış  olduğu  özel  kanal  ve  Yeşilyurt'u  ilçemize  bağlayan  ana  yol  tahrip 
edilerek  düzeltilmediği,  Sepetli  köyünün  sulama  kanalının  tahrip  edilerek  öylece 
bırakıldığını  belirterek  müteahhitten  şikayetçi  oldular. 

25.06.2008  tarih  ve  Mah.  İd.  04/896  sayılı  Kaymakam  Özkan  Demirel  imzalı 
Mescioğlu  İnş.  San.  Tic.  Ltd.  Şti. -Amasya  adresine  yazılı  resmi  yazıya  ve  Yeşilyurt 
Köyü  muhtarı  Raşit  Ergün,  ilgili  şirketle  görüşmelerine  rağmen  hâlâ  bir  sonuç 
alamadıklarını  belirtti. 


Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 
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